SONY. 
周波 数 リス ト 


は じ め に 


ソニ ー ワ イヤ レス マイ クロ ホン シス テム の 機器 は 、 さ ま ざ ま な 電波 環境 下 で 多 チ ャ ン ネ ル 同 時 運 
ネル プラ ン (グル ー 
周波 数 の 有効 利用 お よび 混信 を 


プ ) を 搭載 し て いま す 。 


に チャ ン ネ ル を 設定 し て くだ さい 。 


な お 、 グ ルー プ に は 、 多 チャ ン ネ ル を 同時 に 運 


多 チ ャ ン ネ ル を 
この グル ー プ で は 、 


| 


時 に 運 


と が で きま す 。 使 


B 型 


ソニ ー ワ イヤ レス マイ クロ ホン シス テム の 機器 に は 、B 型 帯 域 で 使 
ご 使用 に あたっ て は 、 本 チャ ン ネ ルプ ラン 表 よ り ご 使 


回 避 す る よう 配慮 し た うえ で 、 運 


目的 に 合わ せ た グ ルー プ を 選び 、 


に 設定 する こと に より 、 混 信 が な く 安 全 に ご 使用 いただく こと が で きま す 。 


B 型 の 全 チ ャ ン ネ ル を 選択 で を る グル ー プ 


同時 多 チ ャ ン ネ ル 運 月 


は 老 應 きれ て いま せん の で 、 お 客 様 独 


の チャ ン ネ ルプ ラン で 運用 し て くだ さい 。 


グル ー プ : ALL 


グル ー プ の 


: 全 チ ャ ン ネ ル の 中 か ら 自 由 に チャ ン ネ ル を 


途 
択 し て 運用 を 行う 
最大 同時 運用 数 
チャ ン ネ ル 数 : 30) 


数 : 同時 運用 は 考慮 され て いま せん (選択 可能 


に 4 
ME 


な 
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シス テム を 構成 する た め の チ ャ ン 


トラ ンス ミッ ター や レシ ー バ ー 


する こと が 考慮 され て いる グル ー プ と 考慮 さき れ て いな い グ ルー プ が あり ます 。 
する こと が 考慮 され て いな い の は 、ALL グル ー プ で す 。 
途 に 合わ せ て 自由 に チャ ン ネ ルプ ラン を 構成 で きる よう に 125 kHz の 間隔 で 連 


続 し て チャ ン ネ ル を 設定 する こ 
する 際 に は 、 用 途 に 合わ せ た 独 自 の チャ ン ネ ルプ ラン を 構成 し て 運 ] 


し て くだ さい 。 


で きる 全 30 チャ ン ネ ル を あら か じ め 搭 載 し て いま す 。 
の 目的 に 合わ せ た プ ラン を お 選び いた だ き 、 


トラ ンス ミッ ター、 レ シー パー 


グル ー プ 
ALL 


チャ ン ネ ル 
B11 
B21 
B12 
B22 
B31 
B41 
B32 
B23 
B13 
B61 
B33 
B42 
B51 
B14 
B24 
B43 
B52 
B34 
B53 
B25 
B35 
B54 
B26 
B15 
B44 
B36 
B45 
B16 
B55 
B46 


周波 数 [MHz] 
806.125 
806.250 
806.375 
806.500 
806.625 
806.750 
806.875 
807.000 
807.125 
807.250 
807.375 
807.500 
807.625 
807.750 
807.875 
808.000 
808.125 
808.250 
808.375 
808.500 
808.625 
808.750 
808.875 
809.000 
809.125 
809.250 
809.375 
809.500 
809.625 
809.750 


同時 多 チ ャ ン ネ ル 運 用 が 可能 な グル ー プ 


グル ー プ : B-1 ~B-8 


B 型 ア ナ ロ グ ワイ ヤレ ス 機 器 を 同一 エリ ア に て 同時 に 使う た め 


の チャ ン ネ ルプ ラン で す 。 


* B-1、 B-2、 B-3、 
ネル の 同時 運用 が 可能 


B-4 の うち 任意 の グル ー プ に て 、 最 大 6 チャ ン 


*B-5 に て 最大 5 チャ ン ネ ル の 同時 運 


eB-6 に て 1 チャン ネル の 運 
・B-7 ま た は B-8 の うち 任意 の グル ー プ に て 、 最 大 7 チャ ン ネ ル の 


が 可能 


が 可能 


司 時 運用 が 可能 
グル ー プ チャ ン ネ ル 周波 数 [MHz] 
B-1 B11 806.125 
B12 806.375 
B13 807.125 
B14 807.750 
B15 809.000 
B16 809.500 
B-2 B21 806.250 
B22 806.500 
B23 807.000 
B24 807.875 
B25 808.500 
B26 808.875 
B-3 B31 806.625 
B32 806.875 
B33 807.375 
B34 808.250 
B35 808.625 
B36 809.250 
B-4 B41 806.750 
B42 807.500 
B43 808.000 
B44 809.125 
B45 809.375 
B46 809.750 
B-5 B51 807.625 
B52 808.125 
B53 808.375 
B54 808.750 
B55 809.625 
B-6 B61 807.250 
B-7 B11 806.125 
B12 806.375 
B33 807.375 
B52 808.125 
B54 808.750 
B36 809.250 
B55 809.625 
B-8 B21 806.250 
B31 806.625 
B13 807.125 
B14 807.750 
B25 808.500 
B16 809.500 
B46 809.750 
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